Za spokój duszy 


Mgr inż. ZDZISŁAWA 


RZIMA 


MEGO NAJUKOCHAŃSZEGO MĘŻA 


w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 


odprawiona zostanie 


Msza święta 


w poniedziałek 17. I . 1989 r. o godz. 18.30 w kościele 
OO. Redemptorystów w Podgórzu przy ul. Zamojskiego 


o czym zawiadamiają Przyjaciół i Znajomych: 


ŻONA I RODZINA 


